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1 60-0000 81-03 | 
2 AS0132 IC; aan U13 | | 
3 AAOLOG IC, 7h06 U12, ce 
\ ASOO14 Ic, 74uLsih U6,16,18 3 | : 
5 AAT 38 IC, 7438 U11,14,15 3 | : 
6 ASO008 Ic, 7hLso08 U1,17 - ; 
1 ASO0020 IC, T4LS20 U20 1 ! : 
8 ASO2h5 IC, TiLs2hs U8 , 26 2 | i 
9 29-00002h-00 IC, MC3486 U5 1 tg 
10 | 29-000021-00 IC, MC3487 uh 1 | / 
11 | aSo17s Ic, Thusi7h | 1 | | 
12 | AI2017 IC, RAM 2KX1, 100NSEC | UT 1 | 
13. | ASO629 IC, T4Ls629 1 i | 
14. | 29-000020-00 IC, UPD765 1 | 
15 29-000087-001 IC ,WD210A~PL05-02, PLASTIC 1 : 
16 | 62-002013-800 IC, WD1015 = PL37F-02 1 7: 
1T _ | 
18 + 62-003046-000 G.A. WD11CO0A-22 84 PLCC : ee 
19 | 62-003037-002 IC, FRWC WD16C92 a 
20 s 
a1 | | | 
22 | 28-000006-00 IC, LF411 | 1 7 
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33-000007-000 
33-000004-00 


ATH1L8 
GAO59h 


CAO117 
17-001002-00 
17-001001-00 
17-001039-00 
17-001013-00 
| 17-001019-00 
-17-001012-00 
.17-001018-00 
17-001009-00 
19-001006 -00 


17-001030-00 
17-001022~-00 


TPQ 6700 

TRANSISTOR 

CRYSTAL, 24MHZ 
CRYSTAL, 10MHZ 

DIODE 1N4148 
INDUCTOR, 4.7 uh, 10% 


CAP, ELECT, 22MF, 16V c9,16 
CAP. 22PF, 10%, 50V, COG NPO | C10 


“ omy 
™ 
ba 


ae) 


CAP, .1MF, +80-20%, 5OV C5-8,11-15,17, 19,20, 


CAP, 10PF, 10%, SOV, NPO cog 2428, 32,35,33 


CAP, 15PF, 10%, SOV, NPO C30,1,2 
CAP, 220PF,4+5%n SOV C27 
CAP, .Oh7MF, 10%, X7R C21 


CAP, .O1MF, 10%, X7R C23,18 
CAP, .22MF, +80-20%, 50V C25 


CAP, 4.7MF, 15V, 29%, AXI, c3h 


CAP, 180PF, +5%, 50V C26 
CAP, 1OOOPF, 45%, -5OV C31 ,3,4 
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Drawing Title PARTS LIST WD1003-WA2 Model Number 
Qty =. 
Description Ref Designators : 
Reqs 
Ls | ‘ 
i | : 
2 
{ - 
(i, 
11- 005000-415 RES, 3.09K +1%. 1/8W R14 1 ‘ 
15-601001-338 RES, 487 OHM, +1%, 1/8W R28 ,h 2 ; 
11-000098-00 RES, 100 OHM, +1%, 1/8W R17-20 ,29 5 ‘ 
13-000001-00 RESNET, 220/33042%, 1/8W Z1 1 ‘ 
11-000292-00 RES, 10K, +1%, 1/8W R15 ,16 2 i 
DFO10h RES, 10K, #5%, 1/liw 1 
DF0823 RES, 220 OHM, +5%, 1/hw R8 1 
DBO122 RES, 1.2K, +5%, 1/4W R547.9 3 
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€7 DBO921 RES, 27K, $54, 1/hw 


€9 DBO916 RES, 100 OHM, 15%, L/w R3,11,12 
70 DBO919 RES, 240 OHM, +5%, 1/4W R1 
71  {11-000195-00 RES, 1K, + 1%, 1/8W R27 


73 |11-000128-00 RES, 200 OHM, + 1%, 1/8W R22 


74 [11-005000-322 RES, 332 OHM, +1%, 1/8W R21 
75 |11-000204-00 RES, 1.21K, + 1%, 1/8W R23 ,24 


82 39-004002-00 INDUCTOR, FERRITE BEAD 


67 |41-001018-00 : CONN, 34 PIN HDR, NO PIN 15 | 
&3 © }41-001017-00 CONN, 3h PIN, NO PIN 5 | 
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101 |63-050040-00 
102 jHGOO15 


41~-001016-00 
41-001008-00 
41-001007-00 
FEOO06 
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CONN, 20 PIN, NO PIN 8 
CONN, 4PIN HDR, 1 ROW 
| CONN. 6 PIN HDR, 2 ROW 
| CONN, 3 PIN HDR 

| STRAP, JUMPER 


SOCKET, 8h PIN PLCC 


BRACKET 
SCREW hxho, 1/4 
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62-003039-000 
39-002009-000 
47-001001-00 
DBO917 
11-005000-346 
DGOOO1 
11-000292-00 
11-005000-518 
33~000004-00 
17-001045-00 
17-001020-00 
17-001004-00 
17-001005-00 
1T-001030-00 
17-001022-00 
17-001036-00 
17-001008-00 
-17-001001-00 
19-001004-00 


~ as AWC ANA EA RA 


IC, WD10C20A READ/WRITE DATA SEPARATOR 


DELAY LINE, DUAL 4TAP DIP 


RES, ZERO OHM 2. 


5A 22 AWG 


RES, CF 100K 5% 1/4W 

RES, MF 590 OHM 1% 1/8W 100PPM 
RES, MF 1.50K 1% 1/8W 100PPM 
RES, MF 10.0K 1% 1/8W 100PPM 
RES, MF 36.5K 1% 1/8W 1OOPPM 
CRYSTAL, 


CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 
CAP, 


CER 
CER 
CER 
CER 
CER 
CER 
CER 
CER 
CER 


10 MHZ .01% 0-70C PARAL 
1000 PF 20% 50V X7R AXL 
47 PF 5% 50V NPO AXL 

68 PF 5% 50V NPO AXL 
150 PF 5% 5O0V NPO AXL 
180 PF 5% 5OV NPO AXL 
1000 PF 5% 50V NPO AXL 
4700 PF 5% 5OV NPO AXL 


.O1MF +80-20% 5OV Z5U AXL 


~1MF +80-20 5OV Z5U AXL 


TANT 10MF 20% 25V AXL 
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U101 
U102 
R105 
R103 
R107 
R106 
R102 
R101 
Y101 
C106 
C105 
C104 
Cile 


C108 ,110 
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C113 
C101 
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32~-001001-00 DIODE, VAR 1-9V. MVAM109 4 | ee 
36-00200h-00 INDUCTOR, 4.7UH 1% AXL j 
39-004002-00 FERRITE BEAD 
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RO2 68-000093 SCHEMATIC REF 
ROI 96-00018h ENGINEERING SPEC REF 
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1 60-000081-03 
2 AS0132 
3 AAOHOG 
F ASOO1 
5 AATH 38 
6 ASO008 
T AS0020 

8B ASO2h5 
9 29-00002h-00 
10 | 29-000021-00 
11 |aAso17s 
12 =| AT2017 
13. | ASO629 
14 . | 29~000020-00 
15 | 29.000087-001 

16 ~~ +| 62-002013-800 
17 | 7 
18 ; 62-003046-000 
19 | 62-003037-002 
20 
21 
22 | 28-000006-00 
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Ul2 ; 
U6,16,18 
U11,14,15 
UL SLT 
U20 
U8 ,26 
U5 
Uh 
U19 
UT 
U23 
U25 
U3 


IC, Sa 

IC, 7406 

Ic, 7husih 

IC, 7438 

IC, 74LSO8 

Ic, 74LS20 

Ic, 7Tius2ehs 

IC, MC386 

IC, MC3487 

Ic, 7Thnus17h 

IC, RAM 2KX1, 100NSEC 
Ic, 7ThL_s629 

IC, UPD765 

IC ,WD210A-PLO5-02, PLASTIC 
IC, WD1015 ~ PL37F-02 


G.A. WDLICOOA-22 8h PLcc 
IC, FRWC WD16C92 


IC, LFN11 
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AM5787 TPQ 6700 
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AM3904 TRANSISTOR 3 
33-000007-000 CRYSTAL, 2'MHZ i 
| 33-000004-00 CRYSTAL, 1OMNZ, 1 
ATHALB DIODE 1Nh1h8 3 | 
| GAO594 INDUCTOR, 4.7 uh, 10% | 
CAO11T CAP, ELECT, 22MF, 16V C9 ,16 . 
17-001002-00 CAP. 22PF, 10%, 50V, COG Nro C10 
17-001001-00 CAP, .1MF, +80-20%, 5OV C5-8,11-15,17, 19,20, oT 


17-001039-00 2h ,28,32,35, 33 


17-001013-00 
17-001019-00 
17-001012-00 


CAP, 10PF, 10%, 50V, NPO 
CAP, 15PF, 10%, 50V, NPO 
CAP, 220PF,+5%n, SOV 

CAP, .OW7MF, 10%, X7R 


C29 
C30,1,¢ 


COT 
Cel 


C23,18 
C25 


CAP, .O1IMF, 10%, X7R 
CAP, .22MF, +80-20%, SOV 


.17-001018-00 
17-001009-00 


19-001006-00 


CAP, 4.7MF, 15V, 29%, AXI, 


17-001030-00 
17-001022-00 


CAP, 180PF, +5%, 50V 
CAP, 1N00PF, +#5%; .50V 


C26 
C31 ,3,/ 
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53 11- 005000-415 RES, 3.09K +1%. 1/8W R14 

Sh |: 15-601001~338 RES, 487 OHM, +1%, 1/8W R28 jh 

55 11-000098-00 RES, 100 OHM, +1%, 1/8W R17-20,29 
56 | 13-000001-00 RESNET, 220/33042%, 1./8W | Z1 


ee 


58 11-000292-00 RES, JOK, +1%, 1/8W 


62 DFO10h | RES, 10K, #5%, 1/hw 


65 | DFo823 RES, 220 ONM, +5%, 1/hw RB 1 
|} 66. | DBO122 RES, 1.2K, sa, ae | R5,7,9 3 
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DBO921 27K, +5%, 1/hw 1 
| | | 
69 DB0916 100 OHM, +5%, 1/liw R3,11,12 ) 
70 | DBO919 oho ONM, +5%, 1/hw R1 1 | 
71 |11-000195-00 1K, + 1%, 1/8W R27 1 : 
72 | | 
73 11-000128-00 200 OM, * 1%, 1/8W R22 | 1 | 
Th 11-005000-322 | 332 OM, #1%, 1/8W R21 | 
75  |11-00020h-00 1.21K, + 1%, 1/8w R23,2h 2 | 
76 
TT 
78 

| 79 
| 80 
81 |. 
82 |39-004002-00 INDUCTOR, FERRITE BEAD > 3, 3 
83 
Bly 
| 85 | 
} 85 | : 
87 {h1-001018-00 CONN, 34 PIN HDR, NO PIN 15 1 FA | 
88 = |h1-001017-00 © CONN, 34 PIN, NO PIN 5 | i | 1 FA 
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41-001016-00 
41-001008-00 
41-001007-00 
FEO006 
FFOOOO 
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163-0500h0-00 
HGOO15 
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CONN, 20 PIN, NO PIN 8 
CONN, PIN HDR, 1 ROW 

CONN. 6 PIN HDR, 2 ROW 
CONN, 3 PIN HDR 

STRAP, JUMPER 


SOCKET, 8h PIN PLCC 


BRACKET 
SCREW hixho, 1/% 
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200 62-003039-000 : IC, WD10C20A READ/WRITE DATA SEPARATOR U101 2 
201 39-002009-000 DELAY LINE, DUAL TAP DIP U102 1 - 
202 47-001001-00 RES, ZERO OHM 2.5A 22 AWG R105 1 
203 | DBOOLT RES, CF 100K 5% 1/hw R103 ul 
20h 11-005000-3h6 RES, MF 590 OHM 1% 1/8W 100PPM R107 1 
205 DGOOO1 RES, MF 1.50K 1% 1/8W 100PPM R106 i 
206 11-000292-00 | RES, MF 10.0K 1% 1/8W 100PPM R102 1 
207 11-005000-518 RES, MF 36.5K 1% 1/8W 100PPM R101 1 
208 33-000004-00 CRYSTAL, 10 MHZ .01% O-70C PARAL Y101 1 
209 17-001045-00 CAP, CER 1000 PF 20% 5OV X7TR AXL C106 1 
210 17-001020-00 CAP, CER 7 PF 5% 5O0V NPO AXL C105 1 
211 17-001004-00 CAP, CER 68 PF 5% SOV NPO AXL C10h . 
212 17-001005-00 CAP, CER 150 PF 5% 50V NPO AXL c112 1 
213 | 17-001030-00 CAP, CER 180 PF 5% SOV NPO AXL C108 ,110 2 
21h 17-001022-00 CAP, CER 1000 PF 5% 50V NPO AXL C109 1 
215 17-001036-00 CAP, CER 4700 PF 5% SOV NPO AXL C111 1 
216 | 17-001008-00 CAP, CER .O1MF +80-20% SOV Z5U AXL C113 i 
217 | 17-001001-00 CAP, CER .1MF +80-20 SOV 25U AXL C101 1 
C102 1 


218 | 19-00100h-00 CAP, TANT 10MF 20% 25V AXL 
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219 32-001001-00 DIODE, VAR 1-9V MVAM109 CR101 
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220 36-00200h-00 INDUCTOR, 4. 7UH 1% AXL L102 
221 39-004002-00 FERRITE BEAD L101 
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